Ff Z 
OFIAR Z LACZENSKICH 


WIStUCKA 


zmarła po długiej i ciężkiej chorobie opatrzona 
ss. Sakramentami, w 78. roku życia, dnia 
19. czerwca 1882. 


Ixportacya zwłok z Bojanowa do kościoła para- 
fialnego w Stanach i pogrzeb odbędzie się dnia 21. czerw- 
ca 1882 o godzinie 8. rano, na które w ciężkim smutku 
pograzony mąż i rodzina krewnych i znajomych za- 


praszają. 


Bojanów dnia 19. czerwca 1882. 


bruk M. A. Pelara, w Nzeszowie. 


